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1st z. B. die Anfangstemperatur (&(x) constant, gleich C, und von Null verschieden, wahrend die Oberflachentemperatur bei x = 0 auf Null gehalten wircl, so ergiebt die Gleichung (2)
oder weim wir, wie im §. 26 des ersten Bandes:
Die Formel (4) zeigt, dass, wenn die Temperaturdifferenz zwischen einem Punkt im Inneren des Leiters und der Oberflache auf einen gegebenen Bruchtheil von G herabgesunken sein soil, der Bruch xj'Za^t einen gegebenen, aus der Tafel fur @(x) zu entnehmenden Werth baben muss. Die Zeit, die dazu erforderlich 1st, 1st also mit clem Quadrate der Tiefe proportional. Soil die Temperaturdifferenz z. B. auf die Halfte herabgesunken sein, so muss
......_x ,........ — n 4.77
.—  ---   '-'l^* I '    • • • 1
2ay* also in rohor Annaherung
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sein.
Nehmen wir beispielsweise zwei extreme Falle, so haben \vir
(ira Gramm-Centimeter-Secunden-System)